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Eleições 1988 - Resultados 


Eleições 1988 - I o turno - Resultado da Votação para Vereador em ARARIPINA 


N° 

Candidato 

Partido 

Votos 

Situação 

25615 

Flávio Ernane Modesto Simeão 

PFL 

2.247 

Eleito 

25610 

Sinval Ferreira dos Santos 

PFL 

1.507 

Eleito 

25604 

Emanoel Santiago Alencar 

PFL 

1.486 

Eleito 

25606 

Joaquim Lima Filho 

PFL 

1.293 

Eleito 

12601 

Francisco Salomão de Morais 

PDT 

1.079 

Eleito 

25607 

Pedro Cordeiro Gomes 

PFL 

950 

Eleito 

25614 

Moisés Neri de Oliveira 

PFL 

924 

Eleito 

15616 

Luis Wilson Ulisses Sampaio 

PMDB 

860 

Eleito 

25613 

Wilson Alves Modesto Arraes 

PFL 

827 

Eleito 

15610 

João Rodrigues Granja 

PMDB 

812 

Eleito 

12602 

Luis de Alencar Barreto 

PDT 

803 

Não eleito 

25602 

Tadeus Braz da Penha 

PFL 

661 

Não eleito 

15617 

Elias Modesto de Oliveira 

PMDB 

639 

Não eleito 

11601 

Francisco Rocival Lacerda Gomes 

PDS 

605 

Não eleito 

15606 

Pedro Américo Reis de Alencar 

PMDB 

595 

Não eleito 

15613 

Arlindo Cordeiro da Silva 

PMDB 

593 

Não eleito 

25601 

Alvimar Bandeira 

PFL 

575 

Não eleito 

12603 

Joaquim Alves de Castro Neto 

PDT 

573 

Não eleito 

15619 

Jose Batista de Lima 

PMDB 

570 

Não eleito 

25609 

Joao Evangelista Gomes 

PFL 

536 

Não eleito 

25603 

Jose Freire Bihum 

PFL 

481 

Não eleito 

25605 

Oscar Dias de Lima 

PFL 

433 

Não eleito 

25612 

Raimundo Lopes Feitosa 

PFL 

371 

Não eleito 

15601 

Francisco Diassis de Oliveira 

PMDB 

364 

Não eleito 

40602 

Salomao Modesto Jaco 

PSB 

297 

Não eleito 

15622 

Vera Lucia dos Santos Araújo 

PMDB 

296 

Não eleito 

15605 

Vicente Luis Carvalho de Alencar 

PMDB 

251 

Não eleito 

13605 

Joao da Silva Romualdo 

PT 

204 

Não eleito 

25608 

Ancilon Mendes da Costa 

PFL 

204 

Não eleito 

25611 

Plinio Arraes Filho 

PFL 

200 

Não eleito 

15609 

Miguel Braz Sobrinho 

PMDB 

177 

Não eleito 

25616 

Francisco Pereira de Carvalho 

PFL 

142 

Não eleito 

15620 

Jesus Francisco de Souza 

PMDB 

127 

Não eleito 

15602 

Raimundo Nonato de Andrade 

PMDB 

124 

Não eleito 

13606 

Antonio Viana Brasil 

PT 

109 

Não eleito 

15615 

Francisco Rodrigues Barros 

PMDB 

100 

Não eleito 

13603 

Cicero Julio de Araújo 

PT 

80 

Não eleito 

40601 

Vanilso James de Oliveira 

PSB 

79 

Não eleito 

13601 

Ana Mendes de Sousa Silva 

PT 

77 

Não eleito 

40603 

Raimundo Araújo Coelho 

PSB 

65 

Não eleito 

15603 

Jose Pereira de Melo 

PMDB 

59 

Não eleito 

40604 

Umberto Modesto Jaques 

PSB 

50 

Não eleito 

15623 

Jose Iremar Alves Modesto 

PMDB 

46 

Não eleito 

13604 

Maria Auxiliadora da Silva 

PT 

35 

Não eleito 

13607 

Jose Nicodemos de Alencar 

PT 

34 

Não eleito 

15612 

Jose Nunes de Matos 

PMDB 

29 

Não eleito 
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13602 

Antonio Daniel de Oliveira 

PT 

19 Não eleito 

15607 

Jose Arruda Modesto 

PMDB 

12 Não eleito 

15614 

Cláudio Freitas de Queiroz 

PMDB 

11 Não eleito 

15611 

Jose Geraldo Alencar 

PMDB 

5 Não eleito 


Votos brancos: 

1 .647 ( 6% de 25.089 votos apurados ) 



Votos nulos: 

826 ( 3% de 25.089 votos apurados ) 



Votos válidos: 

22.616 ( 90% de 25.089 votos apurados) 
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